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25X1A 


25X1 A 


25X1 A 


COPY f Of | 


November 18, 1961 
JF-M-331 


F, 0, Box 493 j 
Ontario, California 

Dear Bob: 


Reference you* TWX #4878 and our TWX #796. Attached 
oleaaa find three copies of a Hating of equipment which will 
ha required at the I _ I for operational uae. This Hating ie 
exclusive of the Items on the UAL IBM Hating which wae fur- 
nished ua during our visit at your facility on November 6. 

the items on tbs listing which are noted as "to be 
supplied by CH" are available here. The other items will 
necessarily have to be procured. 

Regards, 

I I 25X1 A 


Char Ha 


CKHiJaf 

Attachment in triplicate 
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DESCRIPTION . MAN-:FACTURER_ 

16" Dia. - 130" FI Parabola F'Vrki n-E liner 

Lb'* Mirror Mount d. tnerti. 


REMARKS 
CH Stock 
CH Stock 


3 

12" Dia. 1/20 A Mirror 

Perk i n- E Imer 


2 

CH 

S Lock 

4 

12" Dia. Mirror Mount 

J. A. Maurer 

— 

2 

CH 

Srock 

5 

Au to- Col 1 ima tor 

Hi Iger -Watts 

TA-1 

2 

CH 

Stock 

6 

Penta Prisms 

Hl lger-Wa t ts 

TP-103 

4 



7 

Optical Benches 

Gaer tner 

L-360NB 

2 



8 

Optical Bench Carriage 

Oa e r t ne r 

L-360NR 

2 



9 

Theodolite 

Kern 

DKM3-PE2 

1 



10 

Pove r Supply (2 Wa r. t 
concentrated Arc Lamp) 

G. W f . Gates 6 Co. 

GZ2l< 

2 

CH 

Stock 

11 

Concentrated Arc i#amj)S 

Sy 1 v ? n i a 

Type A- 2 ■ 

12 



12 

Collimator IS" 

Perkin- Elmer 

— 

2 

CH 

Stock 

13 

Collimator 10’' 

Perk: n- Elmer 


2 

CH 

Stock 

14 

Eyepieces 1" 

pcrki n- Elmer 

— - 

4 

CH 

Stock 

13 

Situ Wive Tester 

Perk i n-E lmer 


1 

CH 

Stock 

16 

Eyepiece - ibbc Lament 

Au to - Co 1 ; i ;r.a t i n;; 

Gaer tner 

L 372 

2 



i? 

Microsce.pt 

Cue r t ner 

M101A 

2 



18 

# 

M i e no s c o o •- \ ■ b jot* t i v e - 
4 OX - 2 1 3 MM lube Length 

W i L h o u t C o v e r -lass 

B.iusch tv Lomb 

"42- 33-36 

1 
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REMARKS 
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I TLM NO. DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


^ r PART NO. - QUASI. 


19 

' Ketic le - Rln Hole 
(.001, .002, .005 X 3/8 O.O.) 

" 




20 

Microscope OhjccU v— -Apcrgon- 
Infinity Corrected 200a. - .30 
' N.A. 1 6 MM (Wi Lhout cover 

Arne r i c 3 n Op t i c a i 

Co. 

C74-03 

1 

21 ; 

Uni vers a 1 M i c r os c ope I 1 1 umi na t or 

African Optical 

Go. 

35 3 A 

2 

22 

Hoar Absorbing Class Filter 

Arne r I can Op t ic a 1 

Co. 

.308 - ' . 

2 

23 

' Illuminator Bulbs (Spare) 

Arte r i can Op l i ca 1 

Co . 

360 . 

/ &• • . ■ 

24 

Variable Trans i.ormcr 

.American Optical 

Co . 

350 

2 . 

25 

Microscope Body 4 Tube with 

Fine Focu^ Adjustment 

Bausch Lomb 


31-29-03-01 

1 

. 26 / . ■ 

Filar Evepiece Micrometer 
..with devolution Counter 

Gaer Liter 


M202T 

.2 

*27 

Gauss Eyepiece 

Gaertner 


L374 

2 

f 28 

Camera K. i t w i t h Ti mo r 

Polaroid 


1 1 0 A 

L 

.<2.9 

Diop tome, tor --*■ Diopters 

Keuffel £* Ess or 



1 

30 

. . , 

3’ X 5 r Black Granite Surf. 
Plate-Lab. Gradt- -Accuracy 
Guaranteed to 25 mi i iiont hs 
(including stand) 

Coll ins Micro- f J 

La t 


1 


31 •, - , 

Oscilloscope Camera 

Hewlett Packard 

1 96A 

1 

32 

Precision indicator 

L5 Starrett 

25-511 

, 4 

33 

Microscope Ob jt-c 1. 1 ve-Apergon- 
Infinity Corrected 8MM - .30 

Arne r i ca n . Optical 

C2A08 ■ 

2 


y . A . - 500 X ‘without envoi 





^ lass) 
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To Be Sw', 1 j> 1 ied 
To Be Supplied 


by CH 
by CH 
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ITEM NO. 

DESCRIPTION 

MAMTAC I UK ER 

PART NO. 

QUANT. 

REMARKS 


34 

Optical Cleaning Kits 



6 

, To be Sup;'] led by 

CH 

35 

Microscope Ob j- cl i v«. 

Me L alio c r a pb i c - Ac h r omn L 

40X - .63NA ivi ihoui cover 
£ lass ) 

American Optica! 


2 



36 

Isomovie [’ads 

-- 

— 

6 

CH Stock 


V 

Mlsc. Lab . Equipment 

Stands, Clamps, Rods etc. 

Ga- r tr.tr Scientific 

See PE 

PO 57752 

56 742 


To bi Supplied by 

CH 

38 

Misc. Optical Fiats 6: 

Pr isms 



As Req. 

To be Supplied by 

CH 

39 

Support Fixture --Op t . 

Bene h • Comp I e t *• As s 1 y 

PL Fabrication 


2 

To be Supplied by 

CH 

40 

Complete Optical Align. 

Se t - L T p (Cons t rue l ion) 

Perk in- Rimer ‘ Fabrication 
Dwg . No . • 


1 

Cone rote SI a b s * o 
Poured nor CH 

Ins true : . ons 

be 

41 

Scanner Drive Fixture 

PE Fabrication 


1 

To be Supplied by 

CH. 

42 

Cube Alignment. Fixture 

PE Fabrication 


1 

To be Supplied by 

CH 

43 

Vernier Height Gage 

L. S. Starrett 

454-24 

1 



44 

Free is ion Indicator 

Brown & Sharpe 

BesTes t 

No. 7027 


- 


45 

Precision Indicator 

Brown & Sharpe 

BesTes t 

No. 7028 

o 



46 

Hardened Steel Square and 
Finished Case 

L. o. Starrett 

No. 20-12 

1 



4? 

Hi — Pr e c i s i on Ou t s i d e M i c r one L o r 
Cali po r ( w i t h case) 

L . S. Starrett 

No . 221 

l 
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rEM NO.. 

DESCRIPTION 

MANUFACTURER 

PART NOV 

QUANT. 


remarks 







* 

3 

Outside Micrometer 

Caliper (with case) 

L. S. Starrett 

T230RL , 

1 



i ■" - . 

Depth Gage Set 

L. S , Starrett 

440- VL • 

1 



3 

Vernier Caliper 

Brown 6 Sharpe 

577 

1 



L . 

Vro tractor 

L. S. Starrett 

C364F ’ ' 

1 




1/V 1 Sq . Drive Midget Socket 
'Wrench Set 

Proto To<il 

V 7 OOC 

l 



3 

1/4" Sq. Dr. Deep Length 
' Sockets 

Proto Tool 

4708L.4709L, 

4710L,4711L, 

4712L.4714.L 

1 each , 



4 

Ad jus tabU Wrenches 

Proto Tool 

j 

704L.706L, 
708L, 710L, 
712L.715L, 
720L , 

1 each 



5 

Combination Box & Open 

End Wrench Set 

Proto Tool 

1200 F 

l 








CH Stock 

’? 

Tappet Wren*- he/. 

Proto Tool 

; 3425 / 3426 , 
3430,3433, 
3^40 ; 

2 each j 

; -j 



7 

C 1 e c t r i C i l Wr t- nc b Se t 

B i 1 1 i ngs 

E-14-R .. 

2 j 



8 

1/2" Sq. Drive S«. t 

Proto Tool 

5400 - 0 C ; 

■ i ■ 



v" • ; • 

i / 2 4 * Sq. Dr i v Dc.ep Socke t 

Set 

Proto Tool 

3300 A 

L 



0 

T orque Wren c h S e t 

Snap- on 

TQ-S-050 

2 




Torque Wrepch Set 

Snap -on 

TQ-VS-025 

2 

• ,s 


2 ■ . . 

Ultrasonic C I qa nc r 

anson Tnst. 

* . . 

1 
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ITEM NO. 

DESCRIPTION 

MANUFACTURER 

PART NO. 

QUANT. 


REMARKS 

63 

Tote Trays, Plastic Bags , Etc. 

s 


As . Rcq . 



64.: 

Solvents ; Acetone , Alcohol , 

Etc . 



As R>eq • 



63 

Heli-Coil Tools 6c Inserts 

Heli-Coil Corp. 




CH Stock 

66 __ 

Tool 8 Rolling Bench Set 

Proto Tool 

9902A 

2 



67 

Heavy Duty 1/4" Drill 

Black 8 Decker f C 


2 

\ 


68 

L/2 ,! Portable Drill 

Black 8 Decker 


1 



69 

Instrument Lubricants 



As Req. 



70 

Sensitive Drill Press 

Hamilton 


1 



•71 

Drill Press 8 Stand 

South Bend 


1 



* . 

72 

Mi 1 1 ing Machine 

B r i dgepor t 


1 

1 


73 

La the 

Ha r r i s on- C 1 on ring 

U.S. 1 




74 

Industrial Grinder 8 Stand 

W i I ke i - Turner 

71 23-2 iOl 

‘ 1 


! o hi t. oe-rd i na >.-<! 




l 

| 

with Mi • i * r , a L M:r. 

75 

Band Saw (Wood 8 Metal) 

Walker -Turner 


1 

| 


76 

Small Mach in*.: Tools f:or Abovt 
(Drills, Re ame r s , Ta p s , L t c . ) 



As Ron. 

i 



77 

Mi sc. St. St Hardware^ 



' l 

As Req. | 

i 

i 


78 ' 

Number r Drill S o t s 

♦ 


2 i 

i 

| 


79 * 

Letter Drill Sets 



■> ; 

■ | 

| 


80 
i ■ 

Fractional Drill Sets 

1 


i 

2 ■ j 



81 - 

Taps 8 D i o s 



2 Sorts 

i 
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ITEM NO. 


82 

33 : 

'84 . ' 

85 

86 . 

87 - 


DESCRI PTTON 


MANUFACTURER 


PARI NO/ ; quant; 


REMARKS 


Hoods <C. Loan Cab in* tO 

Servos cope 

Osc ill osco pe 6 Ca r r 

Oscilloscope 

' Servo To st Rac k- - ‘ha s erne te \ 
I nc 1 . 6 Channel {lee order 

DC Power Supply 


Specia 1 Lies , Lnc . 

Servo Cot p. oC America 

Tektronix 

Hew 1 o t r> V 'nc ka rd 

PE Fabric! cion /. 

Brush. Kec order 

Sorensen 


5 35 A 
1305 


Q Nobatron 
QR 75-2- 


CH Stock 


^ 88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 
*98 


Vol tohmys L 

Tube Tester 

Auto Batteries 
s 6 vo 1 1 

' 12 vo'lt 

•6-12 V Auto Battery 
Gha r,ger (Tr t c k i e ) 

AC Current Probe 

Vacuum T ub c Vol t me t e r 

Precision DC Voltmeter 

Test Oscillator 

Electronic Counter 

* 

Optical Tachometer Pick Up 


RCA 

Tli ckok 


Marquette 

Hewlett-Packard 
Hewlett-Packard 
Hewl-et t-Packa rd 
Hew 1 e 1 1-» Pac ka r d - 
Hewle tt -Packard 
Hewlett-Packard 


WV-98A 

539B 


456 A- 95 A ; 
410-B 
412 A 
650A 
522B .. 

506A / 


CH Stock 


One Sot -IT 
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.'■IYem“no7 

DESCRIPTION 

MANUFACTURER 

• PART NO. - - 

QUANT. . 

REMARKS 

M J 

Cable 

Hewlett-Packard 

’ ' 36A-168. • 

: 1 .... 


100 

1000 Watt Isolation transformer 

Triad 

; N-59M 

• 


101 

2 Channel Recorder* 

Brush 


1 


102 

Memo- Scope 

Hu’ghes 

104 

' 1 . 


103 

Oscillograph 

Century 


2 

CH Stock 

104 

Op t Leal Tac hon^c tor -Mu I t 1 p r obe 

Hewlett-Packard 

219 A 

T 



Transistorized 

: * t' '■ r; 




105 

Var.iac 

General Radio Co. ‘ : 

• W10MT3 

• 1 • 


106 

Cl 1 p- On DC Mill ianme t.c r 

Hewlett-Packard 

. 423B " 

1 


107 

Probe lor DC Mi 1 Li. ammeter 

Hewle it- Packa rd 

428 ' 

1 


108 

Electric Wire - Teflon 

INSO Electronic 


Good 



Covered (Various Sizes) 

Products Inc. - < 


Assort. 


109 

iTcflon Covered Wire) 



2 



Elect. Wire Stripper 





no 

\ 

Hand Operated Wire Strippers 



1 

To b e S u p p l i e d b . CH 

in 

Soldering Irons, Diagonal 

Cutters, Etc. 




To be Supplied by CH 

112 

Two Stage Helium Cylinder 

Regulator 

AIRCO 

806-9413 

3 

NOTE : 

F i na 1 S'T ec t i on of t h» 1 
items is d*: : pendent on 
t ypo. ot he 1 : ,r: < ■■ ■' 

available at Area 

Items 112-119. 




11.3 - 

Plug 4. Cha * n 

AfRCO 

801-0267 

3 



Approved For Release 2002/10/30 : CIA-RDP67B00820R000400030022-5 



Approved For Release 2002/10/30 : CIA-RDP67B00820R000400030022-5 


IE M NO. 

DESCRIPTION 

MANUFACTURER 

PART NO. 

QUANT. 

1 \ 

Ho s g - S i n g I e Lt no 2 B raid 

Red 1/3" ID. *C '10* Long- -with 
i' i icings 

AIRCO 


3 

15' 

He l i. un Nu t ti >' i 1 a nd 

AIRCO 

■ 83‘<-006 7 

839-0107 
839-0116 

12 each 

if/ 

10 Lb. Ki lard Gao and 

Rogul a t or f. 1 o b t f f d b y 

30 psi Line) 

AIRCO 

Special 

3 each 

17 

F 1 ovrne t e r - - ye L • :n 

PE Fab . 

— '■ 

2 

13 

Flowmetcr--Air Bar • 

PE Fab. 


* l 

i 9 

Man t f o 1 d - - He 1 1 urs 

AIRCO 


L 

20 

Scales: 

100 lb. Capacity with Stop 
Spring Scale 

Spring ’Scale 

Spring Scale 

Cha t i 1 Ion 

Chad 1 Ion. 

Cha ti lion 

Cha t i lion 

Cha til ion 

ODSR100H 

509-250 

719-10 

516-1000 

1 

r 

i 

i 

21 

Indicator (Tachometer ) 

Jaquet's Indicator 

Herman. H. Sticht Co., 
) 

2303-5 
, NYC . 

i 

, 22 

Cast Iron Straight Edge 

Brown 6. Sharpe 

772-36 

1 : > ■ 

:23 

Matched Pa i r S 1 o 1 1 1 - d An .■ 1 e 
Plates ^Scaped) 



1 pair 

124 

Mi c r omc L e r Ca 1 i p c* r Ca go 

L. S . Starred 

No . 24 

i - 

125 

Levels 

L. S. Starred 

No. 93-6" 

3 
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REMARKS 


* 


CH Stock 
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f TflM NO. 

DESCRIPTION 

MANUFACTURER- 

PART NO. 

QUANT. 

.1 26 

Plate Class - i/V 1 X 6” 

Wi do X Va r t ous L- n , t V - 6 " to 

IS” 

* 


2 each 

127 

Sma i 1 Flat M i r r or s i Va r i ou * 
Sizes) 

PE Fabrication 



128 . 

Shut t l Hold i n F l >: L u r e 
(Forward) 

PE Fabrication 

* 

1 

129 

Shuttle Hold in,; Fixture 
(Aft) 

i 

PE Fabrication 


1 ■ 

130 

Dummy Shu L t \ e ( Fwd ) 

PE Fabrication 


• 1 

131 

Dummy Shuttle (Aft) 

PE Fabrication 


1 

132 

Material Loading Fixture 

PE Fabrication 


1 

133 

i 

Rewinder 

* 

Xeumade Dynamic 


2 

134 

Spi icer 

CFE 

‘ ;■ . ... ' 

1 

135 

Focal Plane Alignment 

Fixture - Forward 

PE Fabrication 


1 

1 36 

Focal Plane Alignment 

Fixture - Aft 

PE Fabrication 


1 

137 ; 

Special Tools - Shuttle 6 

Xport Assembly 

PE Fabrication 



138 

Pfisms 

PE Fabrication 



139 

Macbeth Quanta Log Photometer 

Mac Beth 

QP-10-1 

1 

140 

Quanta log Transmission 

Mac He t h 

QT-20-2 

1 


Attachment 


REMARKS 

io b«, Supplied bv CH 

T o be S y p j ’ 1 i i by 

To be Supplier by 

To bo Supplied by CH 

To be Supplied by CH 
To be Supplied by CH 
To be Supplied by CH 

CFE 

To be Supplied by CH 
To be Supplied by CH 
To be Suppl Led by CH 
To be Supplied by CH 

NOTE: 

This equipment might 1 
available at Area. 
Check with Material 
Manufae turer 
Items 138-147 
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ITEM NO. 

DESCRIPTION 

MANU F ACT' UR ER 

PART NO. 

QUANT 

156 

Stools, Work Bench 


' . 

10 . 

157, 

Lamps, Work Bench 



10 

158 

159 

Cabinet, Storage 


7125-269-8534 

7 

160 

V 




161 





162 



- . 


16 3 

i 




164 





lo3 


r; < 

L 



166 

Gyro A 1 i. gniae n t V i x t u r e and . 
Table 

l 

PE Fabrication 

* . 

1 

16 7 

Si.in- 4 ? , Shackles , Rope , tc . 



As Re ' 

168 

Leak Detector 

VEECO 

MS-9AB 

1 

169 

Ho t P 1 a te i Spec i a i ) 

Vo be Supplied by PE 

— 

1 

170 

Indue u ion Wc-iJfr 

Lend 

• T-2.5 . 

1 
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REMARKS 
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ITEM ’NO. DESCR I TT I ON 


L 71 v 

i72 

74' 


Acetyl t:nr Welder 

Recorder for Temperature 
Control - 0° to 600°F 
24 point 

Recorder - I res sure 5 


MANUFACTURER 


PART NO, . QUANT. 


AJRCO 

Mi nneapol is -Honeywell 

Brush 


840-5746 . I 

■ , 1 


MK 


ll 


REMARKS 


75 

76 

77- 

78... 

79 

80 

81 

82.:- 

83 


Liquid Nitrogen Supply 
Vacuum Pump 

Oil' 

Flushing Oil 

Diffusion Pump (Air Cooled) 
Vacuum Gage 

Valves, Connectors , Fittings 
McLeod Gage 

Liquid Mercury- -Purest Grade 


CENCO 

CENCO 

CENCO 


Consolidated Electro- 
Dynamic Cor v . 

. Con s o l i da L pd V a c u ur;i 
Corp, 


CENCO 


Hyvac 
No . * 4 

Hyvac 
V 3050 
Hvtvac 
3306.0 

VMF-21 


GPit-iOOA 


94156 


As Req . 
3 - 


As Req . 

1 

30 Lbs. 


Ihruc: rq 
Requi rec 


sterns i r 
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